Dr med. ROMAN 


DROZD 


LEKARZ STOMATOLOG 
NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADEK I BRAT 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 31 października 1985 r. 


w Katowicach. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 6 listopada br. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwlok 


do grobowca rodzinnego. o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZKA, BRAT I RODZINA 


